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bedeutet, die wiihrend des V organ ges keiner anderen Aende. rung erliegen darf als eben nur der Wiirmeabgabe.
Ganz dasselbe gilt auchfur den Fall eines nicht umkehrbaren Vor-gauges, also 1st eigentlicb
Da nun 6 (> die von der Warraequelle verlorene Warme bedeuiet, so bat man auch bierin eine Scbwierigkeit gesehen, dass eine Un-gleicbung zwischen zwei Grossen besteben soil, die sich auf ver-Bcbiedene Korper beziehen, eine auf den Korper, der den Vorgang d urchin acht, die andere auf den Korper, der sicb ganz passiv ver-hiilt und nur die Wiirme bergiebt, die jener im. Vorgang auihimmt Diese Scbwierigkeit verscbwindet natiirlich, wenn man das Entropie-princip in seiner eigentlichen Form ausspricht, daas namlicb in jedem abgeschlossenen, im Gleichgewicht befindlicben System von Korpern, fur jeden beliebigen inoglichen Yorgang , der alle oder irgend welche oinzelne dieser Korper betrifft, die Aenderung der Gesarnmtentropie all or Korper Null oder negativ ist. Die Warmequellen gehoren dann eben zu diesem System, und indem man diese keine anderen Aende-rungeii durcbnuicben liisst, als dass sie lediglicb Warme abgeben oder aufnehiuen, bekommen ihre besonderen Entropieen den einfachen Aus-
— SQ
druck      a,'   »  m^ dem sie in die Summe aller Entropieen  eingehen, ir
Der Kntropiesatz betrifft also eigentlich rein interne Yerhaltnisse, ge-tiau so wie der Energiesatz. In einem System von Korpern kann aber Oleichgewicht (im weitesten Sinne des Wortes genommen) gar nicht besteben, wenn nicbt alle Korper gleiche Temperatur haben, es sei denn, dass cinige Korper von einer, Wiirme absolut nicht durchlassenden und nicbt strahlendeu, Hiille umgeben sind. So bedeutet & die Temperatur des Systems iiberbaupt, und diese Grosse komnat alien Korpern 55ii, den den Vorgangen unterworfenen ebenso, wie den als Warmequellen irn oben bezeichneten Sinne anzusehenden. Haben wir aber Korper im System, welche ihre besondere Temperatur besitzen und behalteu ko'nnen, die also thermisch von den iibrigen Korpern absolut isolirt sind, so kann das Gleichgewicht zwar auch dann noch bestehen. Aber fur diese Korper gehoren Wiirmeaufnahmen oder Warmeabgaben v.\\ den nicht inoglichen Vorgangen. Sie konnen darum nicht mit don anderen zusammen behandelt werden und mtissen als solche fur sich, getrennt von deni iibrigen Theil des Systems, untersucht werden. Sei also die Entropieanderung im nicht isolirten Theil SS^ die im isolirten 8 Si, so batten wir bei solcher getrennten Behandlunger sein konnen. Vielleicht ist das auch die Ansicht, der Herr Duhem hat Aus-druck verleihen wollenx). Er giebt erst die gewohnliche Definition fiir einen geschlossenen Kreisprocess, wonach nur erforderlich ist, dass die den Zustand des Systems bestimmenden Variabeln von ihren Aus-
